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Vergaderjaar 2014-2015 


Vragen gesteld door de leden der Kamer 


2015Z03720 


Vragen van de leden Kerstens en Jan Vos (beiden PvdA) aan de Ministers 
van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de 
brandveiligheid van windmolens (ingezonden 3 maart 2015). 

Vraag 1 

Herinnert u zich de eerdere vragen over de brand in de windturbine in 
Ooitgensplaat en de brandveiligheid van windmolens?^ 

Vraag 2 

Is het waar dat er diverse onderzoeken, waaronder een onderzoek van de 
gemeente Rotterdam, naar de oorzaken van de brand en eventuele verbeter- 
maatregelen nog niet zijn afgerond? Zo ja, welke redenen liggen eraan ten 
grondslag dat deze onderzoeken nog niet zijn afgerond? Kunt u inzicht geven 
in welke onderzoeken er momenteel gaande zijn en op welke termijn deze 
naar verwachting afgerond zullen zijn? 

Vraag 3 

Heeft u sinds de brand al maatregelen genomen om de veiligheid van 
windturbines te vergroten? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 4 

Gaat u uw eerdere toezegging nakomen om de Kamer te voorzien van de 
uitkomsten van de onderzoeken en uw reactie daarop? 
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